10.13073/65.1-2.4
10.13073/FPJ-D-12-00098
10.13073/FPJ-D-12-00115
10.13073/FPJ-D-13-00058
10.13073/FPJ-D-13-00060
10.13073/FPJ-D-13-00062
10.13073/FPJ-D-13-00063
10.13073/FPJ-D-13-00086
10.13073/FPJ-D-14-00039
10.13073/FPJ-D-14-00047
10.13073/FPJ-D-14-00052
10.13073/FPJ-D-14-00055
10.13073/FPJ-D-14-00092
10.13073/FPJ-D-14-00100
10.13073/FPJ-D-14-00108
10.13073/FPJ-D-15-00002
10.13073/FPJ-D-15-00007
10.13073/FPJ-D-15-00034
10.13073/FPJ-D-15-000038
10.13073/FPJ-D-15-00055
10.13073/FPJ-D-15-00060
10.13073/FPJ-D-15-00086